ROBERT KOCH INSTITUT 


VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Einstufung aufgehoben am 11.01.2023 durch VPräs ex 


Koordinierungsstelle des RKI Agenda der nCoV-Lage-AG 


Agenda AG-Sitzung „Neuartiges Coronavirus (nCoV)-Lage“ 


Die „nCoV-Lage-AG“ wird RKI einberufen, um strategische Entscheidungen der 
Krisenreaktion zu treffen. Sie tritt in regelmäßigen Abständen zusammen. 


Lage: Neuartiges Coronavirus (nCoV), Wuhan, China 


Datum, Uhrzeit: 14.01.2020, 15 Uhr 


Sitzungsort: RKL, ME 


Teilnehmende: FG14, FG17, AL1, FG32, FG36, AL3, IBBS, ZBS1, ZBS-L, 
INIG, ZIG-L, Pressestelle, VPräs 


Beitrag/Thema eingebracht | Zeit 
von 


Aktuelle Lage 
° INIG/FG36 


Stand Laborergebnisse 
e 
Surveillanceanforderungen FG36/FG32 
e Falldefinitionen 
e .. 
Maßnahmen zum Infektionsschutz 
Klinisches Management 
Transport (Grenzübergangsstellen) 


Informationen aus der Koordinierungsstelle 
Erreichbarkeit 


Verteiler 
nCoV-Lage Ordner 
Zuständigkeiten-Übersicht 
Geplante Dokumente (Flussschema, FAQ)? 
e 
Aktuelle Dokumente - Update Presse 
e RKI-Internetseite 
e Twitter? 
10 | Andere Themen 


